SATI-Q 


Subir base de datos 


al panel de usuarios registrados 





Para subir su base de datos o EDS (Electronic Data Submission) al panel SATI-Q 
es necesario realizar el siguiente procedimiento: 
1-Ingrese en .ar ala sección Usuarios Registrados 
con su usuario y contraseña 





USUARIOS REGISTRADOS 


SATI-Q 


HOME SATI-Q INFORMES TUTORIALES INVESTIGACIÓN RECONOCIMIENTOS NOVEDADES CONTACTO 








2-Usuario es el mail de contacto y contraseña es el número de serie de SATI-Q 
3-Haga clic en Ingresar 
4- Sino recuerda los datos , haga clic en 
No recuerdo mi email de contacto 
o Nro de Serie 


LOGIN DE USUARIOS REGISTRADOS 


hardinerosQdhardineros.com.ar 


mu) 
No recuerdo mi email de contacto, clave o Nro de Serie 
o Osxrio 








5-Haga clic en Subir su base de datos on line 


SATI-Q 


Bienvenido HARDINEROS 


Cerrar Sesión 


CONSULTAR O SUBIR MODIFICAR CLAVE 
ACTUALIZAR SU BASE DE DATOS DE INGRESO A LA 
LOS DATOS DE ON LINE SECCIÓN USUARIOS 
REGISTRO DE SU REGISTRADOS 
UNIDAD 





6- Haga clic en Seleccione para ubicar la posición de la base de datos ( archivo) 


que enviará : Este archivo puede estar en en su PC , en un pendrive, etc 


Subir base de datos 





BASE DE DATOS * 


* Solo se permiten subir archivos del tipo mdb, ucc, zip or rar. 
El tamaño máximo de los archivos en 30 mb 


muy E 











© SATI-Q 


7- Seleccione el archivo satigencrypt.ucc si previamente ha encriptado su 
base o el archivo SatiQ.mdb. 
También es posible enviar archivos comprimidos en formato zip o rar. Y el EDS 
en formato csv o excel 























sco local (C:) > SATI-Q v O O Buscar en SATI-Q 
arpeta =>» DO DS Press Ebooks -... į! www.picanet.org.uk... 
Nombre Fecha de modificación Tipo „^ 
DAO350.DLL 24/06/2012 13:42 Exter 
=) / / 
ya PR de datos 
| dao360.dll 24/06/2012 13:42 Exter 
sfe HOSPITALICO 24/06/2012 13:42 Icon 
| logo.gif 24/06/2012 13:42 Archi 
"ll Sati.exe 25/08/2020 19:57 Aplic 
+ Sati.exe - Acceso directo 27/11/2020 17:41 Acce: 
«e Satic.exe 21/08/2020 13:18 Aplic 
m `] SatiEncrypt.ucc 17/12/2020 16:50 Archi 
4 | SatiQ.ini 23/09/2020 16:00 Opci 
| SatiQ.Lic 17/12/2020 16:49 Archi 
< > 
DATOS * 
EEE bs del tipo mdb, ucc, zip or rar. 
mmama omaro a lOs archivos en 30 mb 





Seleccione... ®© S ATI-Q 


8-Luego de Que el archivo fue adjuntado, haga clic en Enviar 


BASE DE DATOS * 


* Solo se permiten subir archivos del tipo mdb, ucc, zip or rar. 
El tamaño máximo de los archivos en 30 mb 


Seleccione... 






SatiEncryptucc 2.2MB 


=> 
(1 SATI-Q 


9-Al finalizar el proceso , verá que la base de datos ha sido incluida en el panel y 
el número asignado al archivo. 
También recibirá el aviso en su mail de contacto de que su base ha sido subida 
en forma exitosa 


CONSULTAR O SUBIR MODIFICAR CLAVE 
ACTUALIZAR SU BASE DE DATOS DE INGRESO A LA 
LOS DATOS DE ON LINE SECCIÓN USUARIOS 


REGISTRO DE SU REGISTRADOS 
UNIDAD 










BASES DE DATOS SUBIDAS ACTUALMENTE: 


747_96a3974cc1311994464e440259lfbd73.zip - Borrar Base 


© SATI-Q 


Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 
nuestros medios de contacto 


Mail satigVhardineros.com 


Formulario de contacto: 
htip://www.hardineros.com.ar/satig/site/contact 


Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de 
las novedades 


f www.facebook.com/satig.net/ 
Y (Dsatiggroup 
m SATI-Q H sario 


